Q3HD 動作確認巧み SD/SDHC 力ード 

2012年4月現在、当社にて正常動作が確認されている SD/SDHG 力ードは下記の通りです。 


容量 

ブランド 

型番 

32GB 

TOSHIBA 

SD-E032G4 

SD-C32GT4 

Transcend 

TS32GSDHC10 

Panasonic 

RP-SDW32G 

RP-SDV32G 

SanDisk 

SDSDH-032G 

16GB 

TOSHIBA 

SD-E016GX 

SD-C16GT4 

Transcend 

TS16GSDHC10 

TS16G-SDHC6 

KINGMAX 

KM-SDHC4X16G 

Panasonic 

RP-SDP16G 

RP-SDV16G 

SanDisk 

SDSDX3-016G 

SDSDHV-16G 

SDSDB-016G 

SDSDH-016G 

Kingston 

SD4/SD16GB 

PQI 

BSDH10-16G 

8GB 

Transcend 

TS8GSDHC10 

TS8GSDHC6 

KINGMAX 

KM-SDHC4X8G 

ADATA 

ASDH8GCL10-R 

Kingston 

SD4/8GBFE 

Panasonic 

RP-SDP08G 

RP-SDM08G 

RP-SDW08G 

RP-SDV08G 

SanDisk 

SDSDB-8192 

SDSDH-008G 

SDSDHV-008G 

SDSDX3-008G 

TOSHIBA 

SD-T08GR6WA 


SD-C08GT6 

SD-C08GT4 

SD-C08GT2 

PNY 

P-SDHC8G4-EF 

Lexar 

LSD8GBBSBNA060 

4GB 

KINGMAX 

III II I kill 

Panasonic 

RP-SDM04G 

RP-SDR04G 

TOSHIBA 

H 田： W 化 

Transcend 

TS4GSDHC6 

lO DATA 

SDHC-4G 

Lexar 

LSD4GBBASBNA 

2GB 

Kingston 

SD/2GB 


XSD/SDHG 力ードは、製造時期によって力ード内部の構成パーツが変更されることが 
あります。この場合、 Q3HD との互換性は保証されません。 





































































































